am‏ } ا 
i‏ 2% 
i‏ 


DISSERTATIONEN PHYSICAM 


EXPERIMENTO, 


AB HVGENIO, PRO CAVSA 4 
"GRAVITATIS EXPLICANDA, . 1 
INVENTO, 
RECTORE MAGNIFICENTISSIMO 
SERENISSIMO PRINCIPE AC DOMINO 
DOMINO 


WILHELMO HENRICO 


DVCE SAXONIAE IVLIACI CLIVIAE MONTIVM ANGA- 
RIAE WESIPHALIAE RELIQVA 


CONSENSV AMPLISSIMAE FACVLTATIS 
PHILOSOPHICAE 


PRO LOCO 
IN EADEM-OBTINENDO 
DIE 20. NOV. 1723. 
ERVDITORVM EXAMINI . EXPONIT 


PR AES ES: - 


GEORG. ERH. HAMBERGERVS 


IOHANNE ARTZT. 


RANSILVAN 


IENAE, LITTERIS CRÖKERIANIS. 


er‏ مس ج سردي 
١‏ ' 


€ 


» 2 
‘E> 
mA e 
ld eN 
NR TE => 
0 7 چم و‎ 
1 2 
42 ١ ES 
١ = 
= Rus FR ١ 
4 AS a 0 
MÁ 
pt 


NG 0 gi» 0 DS 
SUN) SAY SFA 
Sa M7 M IS 7 à 
AN Wa Dg Wes 


fu 1 31 
771. TOS f : 
is des E SNS TS 


~ 


oat ma e 
“4 


$. L 
¿ylindrum ex láminis ferreis con- 

= fectum, & intus bene politum, 
^? cuius diameter aequalis eft li- 
zx neis Parif. 50; altitudo: vero. 13. 
; aqua fontana repleo; eidemque 
: 12.globulos plumbeos, totidem: 
SV VAN pila, totidemque grana. tritici, 
NS mS grana milit vero 36. indo, orifi- 
cium fuperius tegumento vitreo gaudo, $, ne 
aqua profluat ; commiffuras glutine, ex feuo atque 
pice parato, repleo : aequat vero pondere vnus glo- 
bus plumbeus 2 pifis, vnum pifum: 4 granis tritici, 
& vnum granum tritici 12. granis mili. Cylindrum. 
ita» conftructum machinge -cuidám impono, qua: 
alias ad vitra atterenda.ytuntur, &, celeriter in gy- 
rim commota machina;--cylindrum fimul com- 
mouco, vnde. 1) omniaigrana atque globuli verfus 
 peripheriam .yafis. abeunt; ita; quidem ,- vt, vafe 
“ A2 o commoto 
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commoto a dextra finiftrorfum, ipfa corpuscula, re- 
fpeCtu corporum externorum, itidem finiftrorfum à 
"centro verfus peripheriam, refpe&tu bafeos vero cy- 
lindri dextrorfum, in linea curna, motu accelerato 
moueantur. 2) Ea corpufcula, quae in centro vafis lo- 
cum obtinent, non nifia celerrimo vafis motu com- 
mouentär, religua‘verd, quo Magis a centrediftant, 
eo facilius & celerius a leuisfimo vafis motu agi- 
tantur. 3) Ad parietes vafis quando acceffere cor- 


pufcula, absque motu peculiari, i. e. in relatione | 


ad vas cylindricum, quiefcunt, quam primum ve- 
ro 4) motus vafis fubito velacceleratur vel retar- 
datur; motu proprio mouentur , id quod, ob cele- 
ritatem motus, vifu quidem percipi nequit, audi- 
tu tamen cognofci poteft, ab initio enim motus 
vafis, itemque fi fubito acceleratur vel retardatur, 
fonus percipitur a motu corpufculorum in vafe de- 
pendens, qui vero, motn vafis exiftente aequabili, aut 
etiam aequabili modo’ crefcente vel decrefcente, 
tunc, quando corpuscula lateribus vafis adiacent, ab- 
eft. 5) Subito quando machinae atque cylindri mo- 
tum, per aliquot minuta continuatum, vsque dum to» 
ta aquae moles fimul moueatur , inhibeo, tam cor- 
pufculorum in aqua contentorum,quam ipfius aquae 
motus adparenter circularis per aliquot tnomenta 
adhuc durat, fuccesfiue tamen remittit, & 6) cor- 
pufcula contenta Ípirales;: in centro cylindri cor 
currentes, defcribunt , excepus globuus plumbeis,- 


qui vix fenfibiliter a parietibus vafis recedunt. 7) - 


Quiefcente aqua - plenarie, in centro vafis/depre- 
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hendo grana milii, cincta immediate granis tritici 
8, in maioria centro diftantia, pifis; cad parietes 
vero vafis quiefcunt globuli plumbei; ita mt; qui- 
dam immediate cóntingant parietes, quidam vero 
paululum ab iisdem diftent. : | 

= Pol; 

Vt igitur hórum phaenomenorum ratio pa- 
teat, ab iis, quae in ipfo experimento prima fünt, 
initium fieri deber, quia haecce caufam fimul reli- 
quorum phaenemenorum continent; nempe inda- 


. gare debeo, quare, in gyrum commoto cylindro, 


oninia corpora, in eodem contenta , abeant verfus 
parietes cyliadri, & quare, ibi exiftentia, circulum 


` motu fuo defcribant. Natura igitur motus circula- 


ris inquiri debet: De hoc vero vel leuiter atten- 
denti patet, quod a fimplici & vnica quadam im- 


presfione dependere nequeat, ideo, quia corpus, 


quod circulum motu fuo defcribit, fingulis mo- 

mentis temporis directionem mutat; quod absque 
us $. HL 

Quod corpus in circulo commotum dire&io- 

nem mutet, probatione non eget, quod vero id 

fiat! fingulis momentis, ex natura circuli: atque 

actionis momentaneae . patet: Omnia enim . pun» 


éta in circulo a centro aequaliter diftare, | ex: 


geometria notum eft, motus vero momentanei .& 
non mutati directionem verfus vnam. tantum. plas 
gam, adeoque in linea recta, fieri debere; ipfi ter? 
cus A 3 mini 


‚ fufficiente ratione fieri nequit. ` 
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mini Joquuntut: ^ quodíi igitur. corpus im fübfe- ` 


quenteiquodam momento in eadem recta monere: 
tur qua in: antecedenti/miotebatur,: vel magis vel 
minus: diftaret, a centró' in: pofteriori momento 
- quam in priori, (per principia geometr.) adeoque non 
moueretur in circulo; ‘jeum igitur omnis motus 
momentaneus fiat in linea recta, & corpus in cir- 
culo motum fingulis momenüs in alia linea mo- 
ueri debeat, patet, omne Corpus in circulo mo- 
tum, fingulis quidem momentis in fe fpe&tatis, co- 
nari moueri, & actu moueri in linea reĝa verfus 
vnam tantum plagam directa fingulis vero momen- 
tis fubfequentibus directionem mutare ^ Linea er- 
go recta, per quam corpus vnico. momento mo- 
uetur , eft tantum quafi punctum, & hinc eadem 
linea continyata, in qua nempe yno momento mo- 
ueri conatur, non nifi in vnico puntto coincidere 


poteft cum linea circulari, quam motu actuali des. 


fcribit; erit ergo ifta linea fecundum quam corpus 
moueri conatur, vel tangens vel fecans ipfius circuli. 


bz 5 Si IV. 


Experientia vtrumque confirmat, quodfi enim 

, cylindrus cauus, aqua repletus, ab omni parte clau- 
fus; in quibusdam. tamen punctis .fubtliter perfo- 
.yatus, in gyrum mouetur, aqua: cum impetu ex 
dictis foraminibus prodit, & lineam , quae vas cy- 
lindricum tangit, motu fuo defcribit:-quodfi vero 
corpus, € chorda quadam fulpenfum ,-:in circus 
™ lo mouetur, »inagifeltum eft; i corpusa re. 
| | iftius 


\ 
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iftius circuli recedere conari in iis lineis, | in, quis 
bus fibi relictum verfus centrum terrae defcende- 
ret; omnes vero hafce lineas, exceptis, duabus, cir- 


culum fecare, nemo prudens negabit. Omnis, co- 


natus recedendi.a centro quodam. vis, centrifuga 
adpellatur. ; 
23 3 §. 1 V. 


x 


i Cum igitur omne: corpus in circulo motum 


fecundum aliam lineam moueri conetur quam actu 


jue maior effe debeat, quam iftius quod in mino-. 


7 lo) 


etiam conatus fecedendi a centro $ adpropinquan- 
drad centrum circuli, i. e. vires centrifuga atque 
cehtripeta ,' priores & catifae-eruht motus 'Circulas 
ris, non vero effe&us. pfae vero-hae caufae, & 


fpeciatim quidem vis centrifuga, dependent vel ab : 


impulfu, vel a quacunque alia caufa minorem re- 
fiftentiam extra circulum corpori producente; vis 
vero centripeta, vel’a’refiftentia folidi circularis, 
vela folido a centro circuli “ad corpus vsque mo- 
tum extenfo, & cum vtróque firmiter cohaeren- 
te, v. g. chorda, ‘vel ‘a quacunque alia caufa cor- 
pori moto minorem refiftentiam’ verfus centrüm 
excitante: de hiscé tamen plura adferre praefens 
inftitutum haud permittit, iftud vnicum igitur 
tantum addam, quod, fi duo corpora aequali tem- 
pore inaequales circulos: deferibunt, iftius, quod 
maiorem circulum defcribit, vis centifruga quo- 
ri circulo mouetur, id quod ex principiis mechä- 
nidsclarumeft ^^ و‎ a IN: BIBEOH IORI 

11232 gH CH I EU 21215 LDUDTIS GDA X32 BOLD DI 
Q2: 1 EM NH. gran ( 1915 DIR 
Ad fpecialem igitur noftrum cafum vt reded 
mos, ftatim patet, mota in gyrum machina cum 


qua cylindrus nofter” cóhacrét, "iplum ` cylin: 


drum fimul circumuolui debere; finguläe BA pE 


tes baféos cylindri jeu vin centifrugam ; t 
4. 6.) quae in hoc experimefito , experientia tefte, 
($43 ff ad tahgentem ; hinc; - cum tari patticu- 


lac aquae quam cofpufeule iniecta bafi contin: 


gant, 
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gant, & leuiter tantum cum eadem cohaereant, 
quaelibet particula: aquae: & quodlibet corpuscu- 
lum directioneni impetus accepti , cum: nihil ob- 
ftet, fequitur, & hanc.ob caufam corpora, in 


centro vel circa idem quiefcentia, a centro, fecun- 


dum: directionem tangentis, recedunt : cum vero, 
recedendo a centro, nouas femper, casque magis 
a centro diftantes ,, aequali tamen tempore cum 


. prioribus circumeuntes bafeos particulas contin- 


gant, ab his; fingulis momentis nouum, eumque 
maiorem non folum, ($. 6.) fed etiam verfus 
aliam plagam directum ($. 3.) acquirunt impetum, 
vnde fingula corpora ih linea curua, refpectu cor- 
porum exteriorum finiftrorfum , ($. 1. nro. 1. $. 7.) 
motu accelerato, (§. 7.) a centro cylindri verfus pe- 
ripheriatn eiusdem feruntur. ($. I. nro. 1.) 

$. VII. 

Cum vis centrifruga particulatum bafeos cy- 
lindri fiat in plano horizontali bafeos, corpuscula 
vero in vafe contenta non fint in eodem plano, 
oblique tantum corpuscula contenta a particulis 
bafeos vafis percutiuntur, hinc tantam vim centri- 


fugam, tantamque celeritatem, quantam ipfae 


particulae -bafeos poflident, obtineré nequeunt: 
Particulae igitur baféos cum celerius moueantur 
quam Corpuscula, haec, iftarum ‘refpectu,; dex- 
trorfum retrocedere debent , tametfi actu, refpectu 
corporüm exteriorum quiefcentium, finiftrorfum, 
fecundum-direftionem impulfus moueantur. ($. 1. 
nro. I. $. 7.) | e 
B $. IX. 


ago DE | 
Cum yis centrifuga partium bafeos a centro 
remotiorum. maior fit vi' centrifuga earum quae 
centro funt propiores, ($. 6.) etiam corpuscula; 
quo magis a centro vafis diftant, eo maiori impe- 
tu percuti,. & èo. citius. atque celerius (eadem 
nempe vbiuis praefente refiftentia) moueri debent 


(S::7. S. 1. nro. 2. 
7.8 ) CA : | 
Corpuscula in vafe contenta, ad parietes va- 
fis quando peruenere, ob horum curuaturam, fe- 
cundum directionem tangentis nec progredi, nec, 
refpeétu particularum bafeos retrogredi “poflunt; 
(id quod ex natura circuli atque: tangentis, . fecun: 
dum: quam vtrumque motum fubire debent ($. 7. 
8.) patet) a parietibus igitur vafis obtinent vim cen- 
tripetam, ($. 6.) & eadem celeritate ac ipfi parietes 
vafis ($. I. nro 3. $- 10.) mouentur in circulum. 


Pis 
casters n § XI. | 


- Ex eadem ratione ($. 6. 7. 8.10.) etiam-flui- 
dum in vafe contentum in circulo moueri debet, 
‘quia vero, partes fluidi leuiter tantum inter fe co- 
haerent, ita vt quaedam, absque aequali reliqua- 
rum commotione, moueri posfint,-ab initio møg- 
tus vafis'eae tantum particulae, quae cum fundo 
atque parietibus vafis immediate. cohaerent, mo- 
uentur, motu vero vafis aliquandiu continuato; 
tota denique fluidi mafla in motum citatur. (u 


nro, 5.) Oh 
$. XII. 
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SONNO ue d 7 ease 
Machina fubito ad quietem redaéta, ipfum vas I 
cylindricum; tanquam ‘continuum cum machina, 
fimul quiefcere debet, corpora vero, quae parie- 
tes & bafin vafis contingunt tantum, impetum, quo 
gaudebant, amittere ftatim haud poffunt, ergo 
continuant impetum , quem, vltimo motus vafis 
momento, a vafe accipiebant, cuius directio erat 
fecundum tangentem iftius puncti quod quodlibet 
corpus contingit: ($. 7.) reflecti ergo haec debent 
a parietibus, fub aequali angulo fub quo incidunt, 
adeoque; fi nihil refiftit, aut, fi nullum alium im- 
petum aliunde obtinent, introrfum motu re&tili- 
neo, non tamen verfus centram vafis directo , fer- 
< "ris quod fi. vero huic motui verfus interiora ali- 
‘quid refiftit, pro diuerfa refiftentia divterfus quo- 
que oritur motus. Negari tamen nequit; quia vas 
dum ad quietem reducitur , concutítur, corpuscula 
“ex concurfione parietum verfus interiora quoque 
pelli. HR 


. $ XIIT. P 
i 2 Experientia haecce confirmat quodfi enim ea- 
dem corpuscula ($.. 1.) eidem vafi cylindrico, fed — E 
-aqua non repleto; imponuntur ,.tunc, vafe in gy- 
d lx DA rum commoto, corpuscula verfus parietes valis 
| abeunt; quousque motus continuatur, ibi; in re- 
latione ad vas, quiefcunt, fubito vero.ceflante mo- 
tu, verfus interiora vafis dicto modo (§.12.) abeunt: . | | 
ita quidem, vt leuiora corpuscula, v. g. grana mi- | 
B 2 lii & | 
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lii & tritici magis, grauiora vero, vt pifa & globu- 
li plumbei, minus a parietibus recedant; cuius 
phaenomeniratio in promptu eft, nam, quo gra- 
uius eft corpus, eo maior erit affrictus, fiue refi- 
ftentia, ab afperitate fuperficiei, & pondere corpo- 
ris in iftam agente, orta, pifa igitur & globuli 
plumbei maiorem in receffu a parietibus vafis fen- 


tire debent affrictum quam grana milii & tritici; 


($. 1.) cum igitur omnia, machina in motu confti- 
tuta, parietibus vafis adhaereant, ($, 10.) hinc o- 
mnia eodem impetu, ($. 6.) & fub codem angulo 
($: 4.) in parietes vafis incidant,.& fub eodem fer- 
me rurfus angulo, eademque ferme.vi ab iisdem 
refiliant, vt ea maius fpatium , refiliendo verfus in- 
teriora, percurrant, quae minorem refiftentiam 
fentiunt, vti grana milii & tritici, quam ea in qui- 
bus maior deprehenditur affriétus, vti pifa & glo- 
buli plumbei, neceffe eft. Ipfa quoque mafla.ma- 
ior globulorum plumbeorum & piforum celerita- 
tem motus dat minorem. | 


5: XIV. | 


-Diximus( $13.) quod ariguli füb quibus, & | 


impetus- quibus. réfiltunt- corpuscula. diuerfa, fint 
"ferme, adeoque tion perfe&e, aequales iis fub quibus 
&mcidunts ne igitur quis in hac inaequalitate cau- 
"fam differentiae fpatiorum, per quae refiliunt, 


quaerat, fciendum, quod caufa diuerfitatum diéta- : 


rum fit diuerfa durities corporum; cum igitur, 
experientia & ratione tefte, molliora corpora mi- 


nori 
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“nori impetu refiliant, quam duriora , fequeretur, 


vt, fi in diuerfitatibus memoratis caufa diuerfi fpa- 
tii, per-quae refiliunt corpora, quaerenda eflet, 
phaenomena contraria adeflent, nempe grana milii, 
tritici atque pifa, tanquam molliora, minori im- 
petu, hinc etiam. fub minori angulo, & per mi- 
nus fpatium a parietibus ‚vafis recederent, quam 
globuli plumbei, quibus tamen experientia con- 
tradicit. | : 
XV 


; Quae de corpusculis in vafe contentis ($. 12. 


13.) dicta funt, valent etiam de aqua in eodem vafe 


contenta; nempe, fubito quieícente vafe, aqua 
rimo momento quietis a parietibus reflectitur ver- 
us interiora, quia tamen 1) totum vas aqua reple- 
tum eft, & hinc locus non adeft. ad motum in li- 
nea recta verfus interiora profequendum, 2) tamet- 
fi fpatium adeffet (id quod fit fi totum vas aqua 
non eft repletum) „wis, tamen centrifuga partium 
aquae interiorum , circa centrum nempe vafis con- 
ftitutaruná eidem motui.verfus interiora ex parte 
refiftit & 3) aqua ab affrictu haud adeo impeditur, 
ac reliqua corpufcula contenta (non enim tota 
moles aquae fuperficiem vafis contingit) haec mo- 
tum circularem continuare debet;.. ($. 6.) vsque 
dum, partim ob affrittum in parietibus & fundo 
vafis factum, partim ob ipfam particularum cohae- 
fiohem, motus ceffet. 
pag. RMI oti 
Corpuscula igitur in vale contenta. cum, fub- 
Dna. fiftente 


14 8 (0) Se 
fiftente vafe, 'moueantur verfus huius interiora 1) 
impetu qui vi centrifugae partium parietis vafis 


ferme aequalis eft, (FY 2) & infuper ab aqua, 


primo momento quietis.vafis , itidem. verfus inte- 


riora, eadem ferme vi pellantur,. ($. 15.6.) item- . 


que 3) aqua, quae fuum locum in centro vafis ob- 


tinet, minori quidem vi centrifuga, aequali ta- 


men ab affrictu refiftentia gaudeat, quam ea quae 
peripheriae eft proxima, (vti ex diuerfa magnitu- 
dine circulorum , quos defcribit, patet ($. 6.) ) 
adeoque etiam ifta hac citius quiescat, corpuscula 
inquam non poflint non ftatim pofi quietem vafis, 
aconcuríü virium, centrifugae nempe aquae gy- 
rantis, atque earum de quibus $o 16 nro 1 & 2 di- 
ximus, aliquoties in lineis adparenter circularibus, 
($. 6.) dein vero, accedénte caufa de qua nro 3 
"diximus, fuccesfive in fpiralibus verfus centrum 
'circuli moueri, ita quidem, vt, quo maior eft vis 
centripeta corpusculorum , aut quo facilius moueri 
"queunt, eo citius centrum vafis occupent; cum 
igitur grana milimaxima celeritate, poft haec gra- 
na tritici, minori adhuc pifa, minima omnium ve- 
ro globuli plumbei, vi quafi centripeta verfus in- 


teriora moueantur, ($. 13.) & infuper grana milii 


a minima vi, ob minimum pondus, ($. 1.) moueri 
poffint, non mirum , grana milii centrum vafis oc- 
eupare, haec cingi a granis tritici, haec circum- 
daria pifis, & globulos plumbeos, quippe centies 
grayiores vno grano milii, ($. 1.) hinc centuplo 
inaiorem vim requirentes fi eundem motum cum 

granis 
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granis milii exercere deberent ($. 13.) vix 4 parie- 
tibus vafis recedere. ($. 1. nro 7) | 


$. XVI 


. Cum duplex caufa motus verfus centrum va- 
fis adducta fit, ($. 16.) reflexio nempe corpuscu- 
lorum a parietibus, atque impetus aquae a parieti- 
bus reflectentis, quiefcente firaul vel leuiter tan- 
tum commota aqua quae centrum vafis occupat; 
fequitur, vt, ceffante vna. harum caufarum, yel 
etiam refiftentia corporis commouendi aucta, ef- 
fe&us quoque nempe motus imminui debeat. Ex- 
perientia vtrumque confirmat, & primum qui- 


dem, nempe quod, imminuta caufa, effectus quo-. 


que minor oriatur, fequenti experimento probo. 
Redigo vas cylindricum commotum ad quietem, 
ante quam corpufcula parietes vafis attingunt , a- 
deoque antequam aqua, quae centrum vafis occu- 
pat,in motum citatur, quo facto, corpuscula mo- 
tu fuo fpiralem defcribunt , in qua paululum tan- 
tum ad centrum vafis accedunt ; minime vero iftud 
attingunt:: tota ratio inftituendi experimentum 
monftrat nil, nifi primariam motus verfus interiora 
caufam p reflexionem puto a parietibus vafis, (S. 16.) 
abeffe, a quo defe&u caufae- defectus quoque effes 
€&us non poteft non deriuari. 201 


| $. XVII. 
Alterum affertum,($. 17.) quod'nempe, aucta 
corporis in vafe contenti. refiftentia ; motus leris- 
! ` dem 
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dem iverfus centrum imminuatur, fic per experien- 


tiam confirmo: Loco globulorum plumbeorum 
minorum maiores adhibeo, & obferuo, eo minus 
perceptibilem effe fecefum globulorum a. parieti- 
bus vafis ; quo grauior eft globulus & inde pendens 
affrictus. Idem fit fi vas eft ab aqua vacuum, glo- 
buli enim hi maiores, vafe quiefcente, non. mo- 
uentur in linea recta verfus interiora, fed in circu- 
lo, quod fane, eadem praefente motus caufa, non 
nifi a maiori refiftentia globorum deduci poteft. 


$. XIX, ud 


Ratio phaenomeni fupra ($ 1 nro 4) allati haud 
differt ab ea quam ($. 12.) dedimus: motu enim 
vafis fubito retardato, cum corpusculorum motus 
inde haud fit debilitatus, (nulla enim ratio .debili- 
tationis adeft) haec in parietes vafis  impingunt, 
hincab iisdem reficétuntur, &, cum haec reflexio 
a minori vafis motu (per hypoth.) nec impediri, 
nec corpufcula reflexa ftatim ad) parietes reduci 
posfint , per aliquot momenta motu feruntur pro 
prio... Simile fieri: debet fi motus vafis: fubito ac- 


celeratur, nam cum corpuscula motum vafis fta- 
tim fequi haud posfint ; fed refpectu bafeos retro- 


cedant ($..8.) in-hoc regreffu vero, quia non ver- 
fus centrum fed a centro mouentur ( $. 10.) a pa- 
rietibus vafis, quibus iam dum adiacent, nouum, 
earum regreflui contrarium, & verfus interiora di- 
rectum. acquirunt impetum , & mouerentur quo- 
que per fat magnum fpatium verfus interiora en 

nifi 


s 
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nifi vis centrifuga partium bafeos ea verfus parie- 
tes denuo determinaret , quia tamen haec determi- 
natio primo momento effectum. fuum obtinere 
nequit ; (omne enim corpus a duabus viribus per- 
cuffum mouetur fecundum diagonalem) per ali 
quot momenta corpufcula motu gaud ent proprio, 
qui auditu percipi poteft. ($ 1 nro. 4) 


$. XX. | 
Vt vero pateat aptumne fit modo explicatum 


experimentum ad phaenomena gravitatis explican- 


da, an vero minus; haud inutile foré fpero, fi 
prius occafionem expofuero, qua phyfici commo- 
ueri potuerunt ad caufam grauitatis in motu fluidi 
cuiusdam quaerendam. Hic vero duae fefe offe- 


runt fententiae, in quas phyfici potiffimum abiere, 


quarum prima afferit, grauitatem, fiue conatum 
plurium corporum accedendi ad commune quod- 
dam centrum, corporibus connatum quafi i. e. in 


natura eorundem fundatum effe; altera vero, mo- 


ueri corpora verfus centrum quoddam, quia ab 
aliis corporibus verfus iftud pelluntur, | 


uic See SEL 

Priori fententiae anfam praebuit procul du- 

bio infufficientia argumentorum pro altera fenten- 
tia ftabilienda excogitatorum; fed eidem obftare . 
quoque videntur quae pro altera militant, & 1) 
quidem communis & ab omnibus fere recepta fen- 
tentia, quod, quicquid BERKER moueatur ab 
alio 
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alio commoto; 2) Experientiae ex quibus difci- 
mus, partes lunae. verfus centrum lunae, partes 
folis verfus; centrum folis. &. partes. reliquorum 
planetarum verfus centrum iftius planetae conatum _ 
exercere, ad quem tanquam: partes: conftituentes 
pertinent; quibus 3) accedit, quod experientia 
teftetur, omnes planetas mouet in lineis curuis 
circa folem, &, quod ex quibusdam obferuationi- 
bus tuto concludere poffimus, plerosque mini- 
mum planetarum circa própria volui centra: ho- 
rum igitur motuum rationem , cum , vi modo lau- 
dati principii, ($ 21 nro r) non nifi in motu curui- : 
lineo fluidi cuiusdam quaeri poffe crederent; inda- 
garunt fimul, an non idem motus fluidi curuili- 
neus caufa virium centripetarum corporum, adeo- 
que etiam grauitatis ($ 20) efle poffit: id quod 
primus quantum fcio. demonftrandum fufcepit Ke- 
plerus; Hunc fequutus eft Carzefius epift. part. 2. epift. 
32. p. m. 110.۰: Huius experimentum tanquam plane 
nihil demonftrans reiecit Hugemius, in tractatu, 
quem vocat, discours für la caufe de da pefanteur, & in 
eius locum fupra ($. 1.) propofitum experimentum 
fubftituit: hunc multi recentiorum Phyficorum 
fequuntur; - exceptis- Anglis, quippe qui priorem 
fententiam, ($ 20) tametii absque demionftratione, 


amplectuntur. e 
de A | ETS | 
Inftitutum meum haud- quidem, permittit vt 


de grauitatis caufa in hifce plagulis agam; aft, quia 
often: 


4 
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oftendere,volo, a Auido in gyrum commoto gra- 
vitatern haud dependere , demonftrare quoque te- 
neor; rationes , priori fententiae contrarias, 
& pofteriorem fuadentes, ($. 20) tanti haud effe 
momenti; vt alterutrum praeftare poffint. Quod 
enim. communem iftam regulam attinet, ($. 21. 
nro. 1.)-de huius veritate tunc. demum certi effe 
poterimus, fi quis modum demonftrauerit, fecun- 
dum quem: corpus commotum alteri quiefcenti 
motum communicat; hic vero. modus , cum, ipfo 
fatente Hugenio, a nemine hactenus demonftratus, 
immo plane incognitus fit (libr. cit. p. m. 136.) 
omnia experimenta nihil. aliud probare poflunt, 
quam, omne corpus fub certis circumftantiis mo- 
ueri, fi corpus abud commotum in iftud incidit, 
minime. vero omne quod mouetur moueri ab alio 
commoto. Nec me errare credo, fi dico, defen- 


fores huius fententiae concedere debere, aut dari- 


corpus quod a nullo àlio moto mouetur, v. g. per 
folam. voluntatem. Summi : Numinis و‎ aut ipfum? 
Summum Numen efle in perpetuo motu phyficos 
quod vltimum, cum fit abfurdum, prius, tametfi 
thefi eorum contrarium , eligere, & infuper a prio- 


ri probare tenentur y quod a pofteriori probare non : 


poffunt, nempe. quod Summo Numini placuerit 
vnicae tantum corporum fpeciei iftam vim. dare, 
vi cuius fefe absque alio commoto mouere poflet. 


$: XXIII. 


Experientia $0. 21. nro.-3. addudia quia non 
tam fibi reliéta, quam hypothetica adiuncta caufa, 


C2 modo . 


——————————— 
0 
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modo memorato nempe dubio , fi non falfo; prin- 
cipio, motum. fluidi curuilineum probat, plane 
nec deftruere priorem nec probare pofteriorem 
grauitatis caufam ($ 20) valet: maxima igitur. vis 


.tam probandi quam.deftruendi. dictas caufas in ex- 


perientia $0. 21. nro. 2. adducta quaeri debet, ex 


hac enim concludi poffet; tendentiam>corporum - 


verfus centrum quoddam non effe in natura eo- 


rum fundatam ,: ideo, quia verfus diuerfa tendunt 


centra: - hance confequentiam . concedere quidem 
poffum, fi ita explicatur , quod tendentia omnium. 
verfus vnicum centrum in natura corporum non 
fit fundata, eandem vero nego, fi fenfus verborum 
hic effe deberet, quod plane nulla vis centripeta in 
natura corporum quatenus partes mundi confti- 
tuunt; fit fundata; Immo ne prima quidem con- 
fequentia omni exceptione maior eft, corpora 


'enim diuerfa, tametfi verfus diuerfa plane tendant 


centra, verfus vium tamen commune centrum fi- 


^mul tendere poffe, phaenomena noftri: fyftematis 


planetarii, ($ 21. nro 3) cum iis; quae $0 6. dixi- 
mus, collata, fufficienter probant. | 


$. XXIV. 


-" Sed fingamus $0 21 nro. 1: allatam regulam, 
itemque confequentias ex ibi recenfitis phaenome- 
nis demonftrari poffe, manifeftum tamen ex mo- 
do dicendis evadet, quod vis centripeta, adeoque 


١ etiam grauitas corporum; ex fnotu- fluidi circulari 


deriuari haud posfit, nifi idém per idem explicare 
veli- 
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velimus: nam. cum nullus motus circularis fine vi 
‚centripeta, tanquam fua caufa, ($. 6.) concipi posfit, 


facile patet, nos, vim centripetam fiue grayitatem: 
corporum ex motu fluidi cuiusdam circulari deri- 
uando, eandem ex vi centripeta declarare; animus 
enim fciendi cupidus non de caufa vis centripetae 
huius vel iftius corporis , fed de caufa vis» centripe- 
tae omnium corporum, adeoque etiam fluidi, mo- 


tu circulari terram velalios planetas circumeuntis, 


querit, fcire nempe vult, quare fluidum gyrans (fi 
datur) & reliqua corpora verfus centrum planetae 
tendant. nae 

$ XXXV. 

‘ Ponamus porro” absque petitione principii 
fluidum quoddam gyrans, ad explicanda phaeno- 
meha + grauitatis, affumi pofle, عة‎ videamus, an 
phaenomena grauitatis coincidant cum phaenome- 
nis fupra ($. 1.) adducts, . In. experimento laudato 
3) nullum corpus mouetur verfus interiora. circuli 
ad centrum vsque; nifi a parietibus vafis reflecta- 
tur, ($. 16. 17.) cum in rerum natura nec parietes 
folidi deprebendantur,a quibus fluidum in gyrum 


, “ cogi; & ,.vna.cum corpusculis contentis, refleéti 


poffet, nec fluidutn ambiens. probabiliter -nimis 


‘adeo heterogeneum: fit, vt folidi vices fupplere ' 


poffet, nec tandem vnquam corpora a parietibu 
coeleftibus reflexa obferuata fuerint... 2) Vt ca 
puscula verfus, centrum vafis. ferantur, tequiritur 
infuper metus celexior partium. fluidi. a centro te- 
63 motio- . 


+ 
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motiorum, tardior vero, immo quies ferme, par- 
tium fluidi prope centrum fitarum, (§. 16. 17.) qua- 
lis. Auidi motus circa planetas absque vlla ratione 
fingeretur, fi non plane impoffibilis eft. ° 3) In ad- 
ducto experimento leuiora centrum vafis occu- 
pant, grauióra vero, quo funt grauiorá, tanto 
magis a centro diftant, ($. r.) immo plane non a 
parietibus fecedunt (S. 18.) cum contrarium phaez 
nomena grauitátis oftendant, grauia enim locum 
centro proximiorem;- leuia vero remotiorem ac 
cupaüt. (quae contra haecee (fro. 3.) moneri pof 
- funt, dein 50“ 39. 4) Corpufcula, dum- verfus 
centrum vafis abeunt, fpirales lineas, grauia, vero, 
defcendendo, rectas defcribunt. 
Aute Se XXVI 

Cum igitur- praeter iam dicta ($. 25. 23. 24.) 
nec eircumftantiae nec effectus coincidant, fi phac- 
homena grauitátis atque. experimenti Hugeniani 
confers, facile patet, qualis explicatio phaenome- 
norum grauitatis ex adducto experimento fperari 
poffit. | Hugenius: quidem aliam horum: phaeno- 
menorum dat rationem, fed exea nec caufam di 
rectionis, nec impulfüs a quo mouentur. corpora; 


elicere potui: verba fant féquentiat Hir. cit. p. ut. « 
132. je dis qu -elle fera pouffeé vers le centre.  Parcegue ne 


faifant point d' effort, pour $ en elöigner, ou en faifamt 
moins que les parties prochaines, elle cédera at’ effort de 
celles qui féromt moins eloignées du centre, ES leur fera pla 
ce en 8 approchant vers le centre, puisqu elle ne le fcauroit 

faire‏ ر اير 
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faire autrement. Non iam vrgeo quod absque vlla 
ratione vnice fluido fuo vim centrifugam tribuat, 
& reliqua corpora vel plenarie excludat ab hocce 
priuilegio , vel minorem. faltem iisdem. concedat: 
fed fingamus haec ita effe, aut igitur -corporibus 
craffioribus (cum nuilam babeant vim centrifu- 
gam) conatus quidam fefe verfus centrum quod- 
dam mouendi a fummo Numine datus eft, aut ca 
verfus aliam plagam extrorfum moueri tendunt, 
aut fibi reliéta plane nulla gaudent tendentia, fed 
ad omnem motum quaquauerfum fubeundum ae- 


. qualiter funt apta: -Si prius eft, corporum motus 


verfus centrum non dependet a motu fluidi, fi al- 
terum; 1imposfibile erit, ex tendentia corporis a 


. circulo verfus-exteriora, & motu fluidi circulari, 


vini centripetam oriri poffe; fi denique corpora 
ad quemuis' motum fubeundum aequaliter | funt 
apta, fequentur legem motus vniuerfalém ; quae 
eft, omne corpus, ab alo quodam percuffum, fequitur di- 
relionein impellentis, fi nihil obfat, adeoque, cum 
obidipfum, quia (per hypoth.) ad omnem mo- 
tum aeque funt apta, in iis nulla refiftentia con- 
cipi posfit, fequentur directionem impellentis, at- 
qui impelluntura vi centrifuga partium fluidi cen- 
tro propiorum , (ele cedera al’ effort de celles qui fes 
vont moins eloranées du centre) ergo fequentur quoque 
harum dire&üonem; quae fita centro; vnde, haec 
ratio fi-vera effet, particulis fluidi cederent fece- 
dendo a centro , nori vero adpropinquando, quod 
eft contra experientiam. ^. ~ 

$. XXVII. 


| 
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Si Hugenius fub hisce verbis parceque ne faifant 
point d' effort pour s' en eloigner, “non tam -plenariam 


abfentiam omnis tendentiaé : particularis, quam 
potius refiftentiam quandam, non tamen cum vi 


centripeta coniunctam, intelligit; non minus ex- : 


perientiam habet fibi contrariam, haec enim 


teftatur corpora, quo magis refiftunt, eo minus, 


immo plane non verfus centrum gyrationis ferri 
(S. 1. 16.18.) t 
: ١ 
Dis AE A 
. Motum .corpusculorum in cylindro fpiralem 
Hugenius vt conuerteret in rectilineum, adhibuit 
tria fila, quorum duo corpusculum inicétum a. la- 


tere, tertium vero in patte. fuperiore, eontinge-. 


bant, 8 commota machina obferuauit, quod cor- 
pusculurh in linea recta moueretur verfus centrum 
vafis. - Loco filamentorum in machina fubftituit 
Hugenius in phaenomenis, naturalibus. motum 
particularum fluidi verfus omnes -plagas, ex quo 


motu, quia particulae ex fua fphaera abire non ` 
a a motus circulares verfus omnes plagas di- 


rectos oriri putat. Primitus igitur inquiram, an 
haec fubftitutio locum habere poffit, -dein often- 
dam talem fluidi motum qualis a Hugenio affumi- 
tur, &quem neque experimenta adducta (Zr. cir. 
p. 335. 136.) neque mobilitas partium pröbabilem red- 
dunt, commode inter figmenta referri pofle. |... 

3 T $. XXIX. 
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Leges fubftitutionis requirunt, vtea, quae fi- 
bi inuicem fubftitui debent, indis, a quibus effe- 
&us defideratus, ob quem fubftituuntur, pendet,* 
fibi perfecte fint aequalia: Cum igitur Hugenius 
in locum chordarum motum. fluidi circularem, 
verfus omnes plagas directum, fubftituat, vt de- 
terminatam corpusculorum a fluido commotorum 
directionem inde deducat, prius demonftrare de- 
buiffet, id; quod. chordae conferunt ad direétio- 
nem motus, aequale effe ei, quod a fluido, 
verfus omnes plagas in gyrum commoto, expeéta- 
ripoteft: ^ aft cum: fuperficies chordarum corpora 
incidentia refleótant tantum fub eodem angulo fub 
quo inciderunt; i. e. fola impenetrabilitate fua mo- 
tum determinent , corpus vero fluidutü commo- 
tum), praeter. impenetrabilitatem; ^ directionem 
quandam habeat, imposfibile eft, vt a fola impe- . 


.netrabilitate ` folidi eundem effectum expeétemus, 


qui-ab impenetrabilitate: fluidi vbique. cingen- 
tis, cum) fendentia : quadam coniun&a'; Tori- 
tur; | ergo nec fluidum commotum in locum cor- 
poris quiescentis fubftitui poterit, fi de directione 
motus fermo eft. 9 | 


4 Be POE o y. 

‘Ob. di&tam igitur rationem ($. 29.) chordas 
nunquam adhibui, fed alio experimento, : hypo- 
theft motus fluidortim verfus diuerfas plagas magis 
conformi ; : Veritatem :eruere allaboravi. © Cylin- 

D 


drum 


^. 


26 de Co PSR 
drum nempe ita‘praeparatum, vti §: 1. defcripfi, 
machinae impofui, & , commoga vehementer ma- 
china, a dextra finiftrorfum; eo vsque, donec exi 
Aabfentia foni. iudicabam | corpüscula: omnia peri 
 pheriae ‘adiacere, & aequali cum cylindró rotari! > 
celeritate C$. 1. nro. 4.) fubito machinam vna cum». 
cylindro dextrorfum commoui: obferuabam trinc,, 
omnia corpora contenta; éttam-ipfosglobulos: 
plumbeos fubito; motu adparenter rectilineo ferd 
ri verius centrum cyLndth i5 bos ¿e id 
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Vttam caufam huius motus quam ipfant di: 1 
rectionem accuratius cognofccrem ,;' vnicum fal 
tim adhibui globulum plumbeum, cuíus «diameter 
duabus aequabat lineis;; & vehementer per aliquot. 
minuta commota machina :finiftrorfumsis fubito? 
motum machinae mutaui in contrariuth: hunc 
motum cum per: aliquot momenta: continuarem; 
globus .verfus centrum vafis mouebatur:quidem, 

| (anin linea. recta? ob turbas aquae Obferuare haud: 

potui) iftüd tamen plenarie non attingebat, fed re-: 
cedebat ftatim, in linea curua verfus dextram diz 
recta, a centro, ex eadem ratione quam fupra 
($.7) dedi. - Vt igitur turbas aquae euitarem, 
commotdt vehementer machinam finiftrorfum, 
ad quietem redüxi;. mouebatur tunc globulus in 
circulo, nec recedebat a parietibus: ! Hic motus: 
tam globuli- quam aquae in’ vafe: contentie Circ- 
laris cum fenfibiliter tardior fd&tus effet , texto 
E : 0 fum, 


I 
/ 


na 
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fum , maximo quo) poteram, fed momentaneo 
tantum impetu, machinam commoui,. globulum 
verfus.centrim eundo lineam curuam verfus dex- 


tram directam, non tamen fpiralem defcribere vidi. 


$1 XXXI 


"Caufam buius directionis verfus 'dextfam in 


` 


magnitudine impulfus quaerendam iudicabamg $ 
inde concludebam, in hac directione globulum 
femper ifequi direftionem impetus maioris, in 
quo etiam experientia confentit; » vehementer 
enim commota: machina finiftrorfum, ftatim in- 
uertebam motum, itatamen vt impetus dextram 
verfus directus, momentaneus tantum &. minor 
effet; eo impetu, quo globus verfus finiftram 
ferebatur, ex quo : duplici impetu; globus, ad 
centrum adpropinquando, lineam curuam, ver- 
fus finiftram manum directam, defcribebat. 
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.. Ex his motibus compofitis vti directio &lo- 
buli verfus dextram atque. finiftram deducta eft, 


ita haud difficile erit ipfam vim centripetam ex iis- 


dem demonftrare. ^ Patet enim, ex mechanicis, 
omne corpus a duabus viribus percuflum, percur- 
rere diagonalem quandam: inter lineas direGionis 
virium percutientium contentam :. In hisce igitur 
duobus motibus circularibus contrariis, cum globus, 
impellatur a duabus | viribus centrifugis contrariis; 

| | TAS 2 ($. 32. 


y 


ge ———- 


($. 32.7.) etiam ipfe globusidiagonalem quandam,- 


^ BIOS 


inter harum virium dire@ionum lineas contentam, 
. percurrere, adeoque a centro verfus peripheriam 
moueti deberet. `- ER 
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Quod: lineae directionis virium centrifuga- 
rum, a' quibus corpus impellitur angulum inclu» 
dunt, ex natura circulij tangentium;,. atque ma- 
gnitudine- globuli-commouendi :demonflari: po» 
teftz nam cum. in noftro: cafaalineae directio- 
num virium centrifugarum: fint: tangentes > circu 
lorum ($. 4.) tangentes vero fint perpendiculares 
ad radios, (per princ. Geom.) fequitur, vt, cum 
radii diuerforum punétorum peripheriae concur- 
rant & fe fecent in centro; etiam tangentes. eorun- 
dem punttorunr extra circulum fefe fetare; adeo- 
que angulum includere debeant: atqui: corpuscu- 
la noftra, ob fpatium quod occupant, non in 
vnico, fed in oppofitis fuperficierum fúarum pun- 
&is, adeoque a diuerfis circuli punctis. impellun- 
tur, ergo lineae direétionum, fecundum quas im- 


pelluntur, erunt. tangentes diuerforum pundto- -, 


rum, hinc fefe extra circulum fecare, & angulum 
inclüdere debent. ix 


; $. XXXV. 

-Minime vero hoc fieri poteft, fi corpuscula 
motienda atque particulae fluidi minima funty qua- 
lia a Hugenio affumuntur,; tunc enim’ punéta, in 

» quibus 
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quibus impelluntur corpuscüla; hinc & tangentes 


horum puntorum, -adeoque lineae directionum, 
fecuridum: quias corpuscula: vio eodemque”mo- 
mento. verfus diuerfas, moueri deberent plagas, 
coineidunt fere: cum igitur ex viribus. directe 
oppofitis motus fecundum directionem fortioris 
fequatur, patet ex fubtilisfimi quoque 'Ruidi motu 
circulari,’ in loco claufo, vno eodemque momen- 
tó, verfus omnes plagas fimul directo, vel quie- 
tem, vel motum verfus vnicam tantum plagam 


directum, oriri debere; 1. e. talem motum extra 


cerebruin fubfiftere haud poffe. 


| (€ “XXXVI. 
Sed neat f fibi quis quamcumque ligpothefih 


pro faluando hoc motu, haud tamen ea corporä 


verfus quoddam centrum fed potius a centro pelli 


.($. 33.) demonftrauimus. | Experientia quidem te- 


ftatur, corpora, contrario tali inetu praefente, 
moueri. verfus centrum vafis, ($. 30. 31. 32.) fed 
hic. motus, non tam immediate a motu ifto con- 
trario, quam potius a<reflexione corporis, me- 
diante contrario motu. verfus parietes. vafis pulfi, 
($. 33) in ip vafis facta ¡depender! 


u$ KARLS bosp- 4 it. 
Hoc ita Hel. / non in qualibét experimenti 
inftitutione; videri poteft: "nam, quando -cor- 
puscula parietibus adıacent, impülfüs vérfus.parie- 


tes, quia fit absque motu, non percipitur; ‚fe 
D 3 quenti 
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quenti- igitur modo experimentum inítitui debet. 
Cylindrus. poft -motum lentum verfus finiftram, 
moratur lente dextrorfum,. | ante. quam. corpus- 
culum parietes attingat j, & nunquam obtinere po- 


teris vt corpusculum. verfus centrum abeat, fed ' 


femper ad parietes properabit, a quibus.tandem, fi 
motus cylindri erit. fortior ى‎ refectitur. 


$. XXXVIIL | 

Quod fi igitur talis motus contrarius Caufa 
efe deberet. defcenfus naturalis fiue grauitatis cor- 
porum, omnia corpora fublunaria prius verfus 
extrema fyftematis terrae abire deberent, a quibus 
an fint reditura? cum extremamon fint folida, ($. 
25. nro. 1.) aut, fi redirent, an ad terram vsque 
defcendere posfint? iam, ne limites differtationis 
tranfcendam, haud inquiram, fed tam harum quae- 
ftionum, quam aliarum hypothefium, pro graui- 
tate explicanda excogitatarum , inueftigationem in 
aliud tempus differam; veram quoque grauitatis 
caufam; fi Deus vires concefferit, impofterum 


dabo. 
2 $. XXXIX. 7 
Vnige igitur reftat, vt adducam quae contra 
di&a ($. 25. nro. 3.) moneri poflent; ibi enim af- 
ferui, quod contrarietas quaedam inter phaeno- 
mena experimenti atque grauitatis occurrat, quia 
in experimento leuiora; in noftra terra. vero gra- 
niora, centro propiorem locum occupant. Con- 
tra baecce monere quis poffet, quod in adplicatio- 
| ne ex- 


yi 
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nc experimenti ad phaenomena grauitatis, non re- 


{pict deberet ad grauitatem fpecificam corpusculo- 


rum, fed ad iftud tantum , quod quaedam citius, 
quacdam tardius, verfus centrum moueantur , dein 
vero in ipfis phaenomenis grauitatis, ea dicenda- 
gratiora, quae citius, ea vero leutora, quae tar- 
dius verfus centrum mouentur, Sed cum ex dictis 
(S. 13.) pateat, diuerfam corpusculorum refiften- 
tiam caufam effe dinerfae celeritatis, in motu ver- 
fus centrum vafis, occurrentis, tifte, qui haecce 
($. 39-) monere vellet, probare prius debet, quod 
corpora, verfus nullam tendentia plagam , diuerfi- 
mode eidem impulfui refiftere poffint; aut, fi 
quandam tendentiam (non tamen centripetam) iftis 
corporibus tribuit, oftendere tenetur modum, fe- 
cundum quem ex motu fluidi circulari atque ten- 
dentia corporisa centro, motus reétilineus verfus 


centrum oriri poffit. 4 


$. XL. 


Qui di&a rite confiderat facile cognofcet, 
quod nullum experimentum tuto in. explicatione 
phaenomeni cuiusdam naturalis adhiberi : poffit, 

nifi ratio phaenomenorum , in experi- ` 
mento occurrentium , prius fa- 
tis pateat, 
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